Ś PP. 


Prof. dr inz. WITOLD 


BUDRYK 


przeżywszy lat 67, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 18 listopada 1958 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z Gmachu Akademii Gorniczo-Hutniczej 

nastąpi w sobotę dnia 22 bm. o godz. 10 na cmentarz rakowicki, 

gdzie w kaplicy cmentarnej odprawione zostanie nabożeństwo 
żałobne o godzinie 12°30, 


żona, córka, synowie, synowe i wnuki. 
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